MIECZYSLAW 


GIEPIELSKI 


INZ. MECHANIK 
NAJDROŻSZY OJCIEC, BRAT I DZIADZIUS 


odznaczony Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, członek ZBoWiD 


przeżywszy lat 81, zmarł dnia 28 stycznia 1989 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy Zmarłym odprawione 

zostanie w poniedziałek 6 lutego 1989 r. o godzinie 11.45 

w kaplicy na ementarzu w Grębałowie, po czym nastąpi 

wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 
i zalu: 


SYNOWIE, SYNOWA, BRAT, WNUCZKI I RODZINA 


